CENTRO UFOLOGICO NAZIONALE 


Luogo: San Paolo (BS) 
Data: 13-3-97 

Ora: 21:00 ca. 
Tipologia: LN 

Fonte: CUN 


La teste osserva casualmente una fonte luminosa bianco-verdastra, di dimensioni pari a quelle 
della stella Sirio, muoversi in cielo velocemente con una traiettoria «inconsueta». 


